PAULINA 2 Sobeskich MUCZKOWSKA 


ELO 
- 


prze2ywszy lat 61, opatrzona Swietemi Sakramentami, 


zmarla w Krakowie dnia 9 Maja 1901 roku. 


5 


Per 
Pogrzeb odbędzie się w Sobotę dnia 11 Maja 1901 r. 
o godz. 4 po południu z domu pod L. 13 przy ul. Brackiej. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem będzie we Środę dnia 15 Maja 1901 roku 
o godz. 8 rano w kościele OO. Franciszkanów. 


Zaklad pogrzebowy ,,Pompes funebres' A. 


